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Es gilt also das Namliche wie von den Isothermen. Fur die Sta-bilitat eines etwaigen Gleichgewichtes hat Herr Duhern auch hier zuerst eine besondere Hypothese gemacht. In seiner letzten erschie-nenen Arbeit scheint er diese und die fruhere allgemein durch die              '
Hypothese zu ersetzen, dass die Function F(&, x^ x%, . . .) — Xi%\               i
— X^XQ . . . ein Minimum sein soil.
Bilden wir jetzt einen beHebigen endlichen Yorgang  durch  Inte-               j
gration der Grundgleichung 42), so ist dabei zu beachten,  dass  \dx\               |
immer einen absoluten Werth  darstellt, also  nicht der Yeranderung               j
von x selbst entspricht. Deshalb zeichnen wir das Integral des letzten Gliedes aus durch ein Summenzeichen und liaben, wenn dem Anfangs-zustand die Yariabeln #0, ^0, XQ, dem Endzustand die x\, &i, Xi an-gehoren:
0 $1                   0 XQ
Geschlossen kann hiernach. der Yorgang nur sein, wenn
51)                         Sf(s, «-, X) \da\ = 0                                    •+* 1st.   Daraus und aus der Thatsache, dass | dx \ immer positiv ist, folgt,
dass in einem nicht umkehrbaren Kreisprocess / sein Zeichen mindestens einmal wechseln muss, mindestens einmal muss / durch Null gehen.
Nehmen wir alle rnoglichen Kreisprocesse, so bekommen wir un-endlich viele Punkte, in welchen / Null ist. Die Gesammtheit dieser Punkte, in denen also                                                                                             i
52)                                         /(a?, #, X) = 0
ist, nennt Herr Duhem eine nattirliche Zustandsflache. In jedem Kreisprocess wird diese Zustandsflache mindestens zweimal geschnitten.
In der Gleichung 50) sei x1 = X0 -(- dx und 8x sehr klein, ebenso sei ^ =#0 -)- 8$ und 8 ft sehr klein, dann ist auch Xi — XQ sehr klein, somit
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\dx\.
Der Yorgang sei isobar und isothermisch, so wird Xl — XQ = 0, = 0 und
530ann man das System der Zustandsgleichungen schreiben :ur umko.hrbiirt* Vor)yfiinx«, Wonn wir nun die Elektricitiitsinengo niittelht oituw UruhtrH HUM c-intir Strom-quelle zuffihron, so entsprirlit jodor Kl<iktrioitiilHiw*ntf« dtl xugloicb in
